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MAA BRA R= ie 
初步 试验 报告 


` Wh, Re z 虫 学 组 
广东 农林 学 院 植 保 系 rer eye 


=(PRERB ABBAS RORTEEE EA eRe ob eT SIT, 在 R 
业 学 大 寨 ” 运 动 的 推动 下 ,各 级 领导 依靠 群众 ,大 搞 群 众 运动 ,对 三 化 蝇 的 防治 取得 显 若 的 
成 绩 。 近 年 来 推广 应 用 高 效 低 毒 供 残 毒 杀 虫 狼 如 乐 果 、 杀 蜡 松 、. 杀 虫 哑 等 以 及 应 用 杀 蜡 杆 
菌 混合 化 学 农药 ， 在 化 学 防治 和 生物 防治 方面 都 取得 很 大 进展 。 但 三 化 坚 属 于 钻 蛙 性 害 
虫 ,幼虫 期 在 外 面 暴露 时 间 短 ， 发 生 面 积 大 , 每 年 世代 数 多 , 防治 不 易 彻 底 。 作 为 长 远 科 
研 规划 之 一 ,我 们 从 1972 年 开始 ,进行 了 三 化 量 幼 虫 、 晴 及 成 虫 镁 ”辐射 不 育 的 试验 ,及 利 
用 蜂 替 派 ( 硫 代 三 乙烯 磷 胺 ) 接 触 三 化 师 成 里 引起 不 育 的 试验 。 一 年 多 来 试验 工作 已 获得 
初步 的 结果 ， 为 今后 在 生产 实践 上 应 用 不 育 技术 消灭 三 化 蝇 提 供 一 些 重要 的 科学 根据 。 
今 报道 如 下 。 














— GRO? 辐射 对 三 化 蜡 不 育 的 试验 
本 试验 分 实验 室 试验 及 室外 大 笼 试 验 两 项 进行 。 


《一 ) 实验 室 试验 

LHA ”第 一 次 试验 在 三 化 晨 第 二 代 , 从 1972 年 6 月 下 旬 开 始 进行 。 从 广东 农林 学 
院 农 场 采集 水 称 白 穗 , 用 小 刀 从 羽化 孔 麟 开 , 检查 晴 的 级 别 (根据 上 海 人 民 出 版 社 在 1971 
年 出 版 的 《植保 员 手 册 》 中 《水 稳 病 虫害 的 防治 》 的 彩 图 把 肾 分 级 ， 定 出 1 一 4 级 肾 为 前 期 
i, 5 一 7 RAJA). 一般 的 分 别 ,复眼 未 乌黑 前 为 前 期 师 , 复 眼 完全 乌黑 为 后 期 晴 。 第 
二 次 试验 在 三 化 螟 第 三 代 , 从 1972 年 8 月 中 开始 , MRK DACA 3—4 RRIS 
虫 ) 移 至 网 室 饲 养 ,在 9 月 初 化 晴 , 选 出 后 期 晴 , 进 行 辐射 处 理 。 第 三 次 试验 在 三 化 蜡 越 冬 
代 , 从 1973 年 1 月 下 旬 开 始 进 行 , 供 试 的 三 化 晓 幼 虫 是 从 广东 南海 及 乐 虽 县 采 回 的 稻 根 
中 取得 ,在 3 月 开始 化 旺 , 选 出 后 期 师 作 辐射 试验 。 

2. 方 法 ”辐射 能 源 是 广东 农林 学 院 水 井 式 开放 销 源 室 ,辐射 强度 为 540 克 雷 当量 , 照 
AAS Ha ATS TAR 20 厘米 ,剂量 率 为 155.17/ 分 。 处 理 前 将 有 晴 或 幼虫 的 稻 茎 前 成 长 约 10 
厘米 的 短 条 , 盛 在 半圆 形 的 木 盆 内 , 然后 人 带 盆 进行 辐射 处 理 , 这 样 所 有 的 稻 葵 可 以 受到 均 
JUAR. 照射 后 将 每 条 带 有 幼虫 或 晴 的 稻 茎 分别 放 入 一 大 试管 内 , 试管 内 放 入 湿润 的 
棉花 ,以 保持 一 定 的 湿度 。 每 天 观察 暗 羽 化 情况 ,并 把 当天 羽化 的 蛾 子 ,分 别 肉 雄 , 与 正常 








* 在 试验 中 得 到 上海 昆虫 研究 所 ,， 上海 医 药 工业 研究 院 ， 广 东 清 远 县 科技 局 、 农 业 局 , 农 科 所 , 乐 昌 县 农业 局 及 
南 兹 县 大 古 公 社 农 科 站 的 大 力 支持 和 协作 。 
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肉 雄 配对 , MERRIE E, 罩 上 小 纱 笼 , 逐 天 记录 蛾 的 产 卵 及 生活 情况 。 雌 碾 所 产 孵 
HEIHEI 2 一 3 RE F, 放 和 小 试管 内 ,调查 卵 的 孵化 率 , 待 卵 完全 孵化 (一 般 是 产 卵 后 
10 Acs HA ee, 然后 把 卵 块 取出 , 用 20% 毛 氧 化 钠 溶 液 1 一 2 分 钟 , HAO 
PORES ORR PEAR AS Az BSA, WERT, 即 取 出 检查 生殖 器 交配 副 的 精 包 数 《 精 包 数 
的 多 少 指明 交配 次 数 的 多 少 ) 最 后 统计 交配 率 。 
3. 试验 结果 

C1) 不 同 虫 态 对 辐射 敏感 度 的 比较 

我 们 曾 分 别 用 1 万 、1.5 万 、1.65 万 、2 万 、2.5 万 、3 万 、3.45 万 及 4 万 伦 照 射 三 化 旦 
非 越冬 老 涩 幼虫 .越冬 幼虫 . 预 晴 、 前 期 晴 、 后 期 晴 必 成 虫 , 根据 辐射 处 理 后 幼虫 化 师 及 肾 
忆 化 为 成 虫 的 反应 ,从 表 1 及 表 3 可 以 看 出 幼虫 对 辐射 最 敏感 。 


表 1 不 同 辐射 剂量 对 第 二 代 三 化 蝇 前 期 晴 , 后 期 旺 及 越冬 代 后 期 旺 羽 化 率 的 影响 





































































































































m 代 第 二 代 = 化 w RAELE 
Ww ee E 1.65 万 te xe | 3 万 伦 | 2 万 伦 | ae 
处 理 虫 态 | Jaan | awa | nm | EPR] ma jenom am | 后 时 

ARIE Cd) tes Be 110 113 103 144 23 18 626 171 125 506 
Ea 85 j 50 52 86 7 2 0 541 77 59 E 288 
不 | a yi e| as | 10 23 9 3 94 66 213 
A) 正常 是 6 27 15 115 

a TEN 6 26 20 12 4 

数 | mapa 11 

IER | 773 | l 

* 6 月 30 日 处 理 老 熟 幼虫 ,7 月 13 ARE, ARRE RLR, AES 
第 二 代 老 熟 幼 虫 用 1.65 万 伦 照 射 后 , 60% 的 幼虫 不 能 化 旦 ,小 部 分 化 师 的 亦 不 能 玖 


{VOB BRAS HE 1 月 下 旬 用 2 万 伦 及 3 万 伦 处 理 , 放 在 25sc 恒温 饲养 , 全 
部 不 化 晴 , 有 个 别 幼虫 直至 4 月 中 旬 仍 保持 活 幼虫 状态 。 另 一 批 在 2 月 中 旬 用 1 万 伦 
及 1.5 方 伦 照射 ,照射 后 在 室温 下 饥 养 ,大 部 分 不 elem, 个 别 能 化 暗 的 也 不 能 正常 羽化 ， 
我 们 分 别 抽查 了 10 头 处 理 的 及 正常 的 (对照 ) 幼虫 的 生殖 需 ， 发 现 处 理 的 幼虫 秘 丸 及 路 
SEAR GD Saal, 但 咽 侧 体 则 比 对 照 增 大 (2 万 伦 处 理 过 的 幼虫 的 咽 侧 体 平均 为 0.048 X 
0.054 BOK, 对照 为 0.040 X 0.043 BOK). AROMA EAM ADIN, 由 于 咽 侧 体 增 大 
TOBY HE YALE SY WARSI RS he , HI 5 | Bey A RE BOAR EC o 

PURO HEN ABLE BER, FA 1.65 HEEEL, PHERI 8.7%, 前 期 晴 对 辐射 的 抗 性 显 
然 比 后 期 贤 低 , 3.45 万 伦 的 剂量 对 后 期 蜂 的 羽化 没有 显著 的 影响 ,羽化 率 为 77.3%, 而 对 
照 为 80 为 。 越 冬 代 后 期 旺 用 2 万 、3 力 伦 处 理 , 对 成 虫 羽化 影响 不 大 ( 表 1)。3 力 伦 处 理 
WITHER 45%, 2 万 伦 为 47.4 免 ,而 对 照 为 56.9%。 羽化 率 偏 低 可 能 与 观察 过 得 中 多 
次 剥 虫 检 查 以 致 部 分 虫 体 受 伤 有 关 。 

(2) AN hel sl eA FE Sp (Ee ee Ae BE eB eg) 
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1972 年 6 月 我 们 取 第 二 代 三 化 虐 晴 作 试验 , 初步 结果 表明 : 用 2.47 万 伦 、3.45 万 伦 
处 理 后 期 晴 ,， 鸡 化 出 来 的 肉 雄 媳 均 能 正常 交尾 产 卵 , 但 卵 全 部 不 能 孵化 ,达到 辐射 不 育 的 
要 求 。 用 较 低 的 剂量 (2 万 伦 ) 处 理 后 期 蜂 肉 雄 正 常 交 尾 产 卵 ,但 产 下 的 卵 铬 化 率 达 24 一 
39% ,未 能 达到 不 育 的 要 求 。 我 们 也 曾 用 4 万 伦 照 射 肉 雄 成 虫 ,处 理 后 分 别 与 正 稍 成 虫 配 
对 ,结果 都 能 交配 产 卵 , 卵 全 部 不 锋 化 。 由 于 第 二 代 试 验 我 们 所 得 的 配对 数 不 多 ,因此 ,在 
第 三 代 继 续 进行 试验 , 试验 结果 见 表 2。 用 2.5 万 .3 万 及 4 万 伦 处 理 后 期 晴 , 羽化 出 来 的 
IER ARIE Ze THN (ARR, 三 种 辐射 剂量 所 引致 的 不 育 率 相 差 不 大 , 卵 的 
WHER 4.3—9% 《对照 为 63 多 )。 中 贤 对 辐射 的 反应 比 雄 晴 敏 感 , 用 上 述 剂量 照射 的 雌 师 
羽化 出 来 的 蛾 与 正常 雄 夏 交尾 所 产 的 卵 全 部 不 铸 化 。 


表 2 不 同 轻 射 剂量 处 理 第 三 代 三 化 螟 后 期 晴 对 生殖 力 的 影响 









































































































































































































































7 d 4 万 È 3 万 È 2.5 万 伦 4 万 伦 对 OR 
Rho x | 处理 jA x | RFX | ELX | EFX | EX 处理 ov'X 黑 
处 理性 别 | 正常 ?| 正常 % | 正常 ?9 (ERS | ER? | 正 帘 o ”| 光 灯 采 9 |1 ?X10 
u 对 数 15 8 17 9 14 16 10 22 
1 8 5 8 4 7 12 3 13 
w 
包 2 7 3 7 5 6 3 3 9 
数 
3 0 0 2 0 1 1 4 0 
Pe BN Br RY 1704 758 2270 765 1141 1624 720 2995 
FF LOB ERY 74 0 202 0 103 0 210 1894 
x EEE 366 624 753 671 179 1138 40 171 
i SENEI 438 66 284 23 301 213 319 330 
四 后 期 及 805 0 930 23 501 0 123 548 
数 ARE HG 48 58 273 14 52 
HAL CI) 0 9 0 29.2 63 
14.3 0 46.3 100 


校正 孵化 率 (92) 


FE DAR CRED 















X S PRIA BE BRE hh FA JA PR CR PES BEE, BOTT HT 
KE RB BIB] REET AER- A 4 TETERA, ZAR PAS OB UY 29. 2 RM, 
达到 部 分 不 育 的 要 求 。1973 FRR RAREN REA RK 70—80 % A 
此 这 样 配对 要 达到 完全 不 育 看 来 是 比较 困难 的 。 

三 化 旦 越冬 幼虫 及 晴 历 期 比较 长 ,脂肪 丰富 ,生理 状态 和 其 他 各 世代 不 辐 。 从 玫 3 可 
见 用 2 万 伦 及 3 万 伦 照 射 越 冬 代 后 期 晴 , 处 理 峻 虫 可 以 达到 完全 不 育 , 但 处 理 雄 虫 时 , 所 


产 的 卵 3 万 伦 的 孵化 率 达 23.9 % , 





2 万 伦 的 及 化 率 达 62.9 多 ,未 能 达到 不 育 的 要 求 。 第 三 
代 的 试验 已 证 明 肉 师 对 于 辐射 的 反应 比 雄师 敏感 ,但 在 越冬 代 这 种 差别 更 为 突出 ,这 可 能 
由 于 越冬 代 的 峻 雄师 的 生理 状态 有 所 不 同 。 

(3) 不 同 辐射 剂量 处 理 后 期 肾 对 成 虫 交 配 率 及 洗 命 的 影响 
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RI 不 同 辐 射 剂 量 对 越冬 三 化 曝 幼 虫 及 肾 的 影响 

























































































第 三 代 的 试验 表明 ,用 2.5 万 伦 辐射 处 理 后 




















































































































A 态 越冬 晴 (后 期 A 越冬 幼虫 (室温 》 越冬 幼虫 (恒温 255C》 
剂 量 2 H ft 3 A ft | 对 ML 1 万 伦 11.5 万 伦 | 对 照 12 万 伦 3H 对 R 
Ab BHO X |b HO LETXE X] 19x 17x 12x 
RRES Eng Eno ER? | 正常 中 | 10 1 or 1 
配对 数 8 10 16 14 28 18 27 
1 7 6 13 12 13 12 19 
精 5 i 
包 2 4 3 2 15 B 12 6 6 
日 SE 完 
数 | 3 0 0 D 0 0 在 存 0 mye 2 
| | E Ea 活 
Lio | 78 {1,971 | 1,208) Z | 活 3,021 [Zoa 
TARGO | G6) | eD | in | GO | on | # A | “oy | 全 | 全 | Gey 
aH DB ‘ 123.2 | 92.7 | 74.7 9 112.: 5 
Chi 139.9 | 71.8 | 123 了 a 3 | 不 | g | 73.6 
WRAL SHH HK 333 0 223 0 988 A 处 | 1,644 1,090 
处 H 
x 前 期 最 159 494 388 485 172 a A 62 能 能 57 
ys 中 期 路 | 253 201 486 556 341 B fi 193 | we | de 87 
$ 二 一 -. 
站 Eam | 302 10 741 32 439 | 于 Z 66 498 
a i 不 bis 45 
REN 12 13 133 225 151 率 fi 56 309 
500 
WEE COG) 29.7 0 11.3 0 47,2 % w 81.4 53.5 
BEME 62.9 0 23.9 0 100 
6 -一 一 一 一 一 
期 师 , 对 羽化 出 来 的 蛾 的 交配 活动 没有 什 





么 不 良 影响 ,用 3 万 伦 及 4 万 伦 处 理 对 旅 晴 没 有 什么 影响 ,但 对 雌 晴 处 理 后 则 成 虫 交 配 素 
显著 下 降 ,4 万 伦 的 更 为 突出 ,22 MER, RA 8 个 进行 交配 ,交配 率 36.4% OR o 因 
此 , 作为 不 谊 处 理 对 雌 旺 来 说 4 万 伦 的 剂量 是 过 高 的 。 BARAMA 2 力 及 3 万 伦 处 
理 对 羽化 出 来 的 蛾 交配 率 比 对 照 稍为 降低 ,但 肉 雄 的 反应 相差 不 大 。 



































表 4 不 同 辐射 剂量 处 理 后 期 师 对 成 虫 交 配 率 的 影响 





























































































































Xb FH I 1972 年 9 月 1973 年 3 月 

Fi ie 4 H E 3 万 伦 2.5 万 伦 eR 3A t 2 万 te a 

性 别 ok g ofl g o” g |eo™ ea ? S ? 
fee TAI ch Be 26 | 22 | 24 | 18 | 19 | 2 | 10 | 33 | 33 | 27 į 20 29 37 
交配 虫 数 Tl 8 17 9 15 | 16 4 22 | 18 | 17 | 10 Bo 29 
未 交配 虫 数 |] yo | 44 7 9 | 4 4 6 1b | 15 | 10 w 15 8 
交配 百分率 (96) | 61.2 | 36.4 | 70.9 | 50.0 | 78.4 | 80.0 | 40.0 | 66.7 | 54.5] 65 50.0 | 44.8 | 75.7 











* RERS EREE 


根据 第 三 代 及 越冬 代 的 观察 , 以 2.5 至 3 万 伦 的 辐射 剂量 处 理 后 期 晴 对 成 虫 的 寿命 
影响 不 大 ,第 三 代 一 般 唆 峨 寿 命 5 一 7 天 , 雄 峨 5- 一 6 天 。 在 第 三 代用 4 万 伦 处 理 对 成 虫 寿 


命 也 无 不 良 影响 。 
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根据 上 述 三 次 试验 结果 , 可 得 出 初步 的 结论 : 

(i) 三 化 晨 老 熟 纺 虫 对 于 丙种 射线 比 肾 及 成 虫 敏 感 ,用 1 万 伦 处 理 幼虫 期 显著 延长 ， 
大 部 分 不 能 化 晴 。 鉴于 越冬 幼虫 丁 息 于 稻 头 , 发 动 群众 可 以 大 量 收 采 作为 辐射 后 在 田间 
释放 虫 源 之 一 ,我 们 认为 今后 可 降低 辐射 剂量 (在 万 伦 以 下 ) 再 作 试 验 ,使 幼虫 距 能 化 盟 鸡 
化 ,又 能 引致 不 育 。 同 时 变 注 意 区 别 五 龄 幼虫 在 不 同 的 历 期 分 批 处 理 , 因 为 同 是 五 龄 幼虫 
在 初期 的 对 辐射 的 反应 可 能 和 接近 化 师 的 后 期 不 同 。 最 近 Ashrafi 等 (1972) 报道 印度 粉 
娥 幼虫 用 较 低 辐射 剂量 处 理 , 可 产生 部 分 不 育 , 也 可 遗传 至 后 代 , 对 降低 害虫 种 群 密度 会 
起 一 定 作 用 。 他 们 认为 幼虫 在 五 龄 第 12 天 对 辐射 所 引起 的 不 育 效果 最 为 敏感 。 

预 晴 及 前 师 期 对 辐射 的 反应 比 后 期 师 敏 感 , 4 万 伦 的 剂量 对 后 期 巍 的 羽化 没有 显著 
的 影响 ,看 来 后 期 晴 是 辐射 处 理 的 适宜 贝 态 。 

Gi) 用 3 一 4 万 伦 的 剂量 处 理 第 二 代 或 第 三 代 的 后 期 师 ( 肉 或 雄 ), 羽化 出 来 的 蛾 与 正 
常 的 虫 交 昆 所 产 的 孵 基 本 上 不 能 孵化 ,可 以 达到 不 育 的 技术 要 求 。 但 越冬 代 的 雄 晴 (后 期 
里) 用 3 万 伦 处 理 , 吨 的 铬 化 率 达 23.9%, 要 达到 不 育 的 要 求 ,还 要 提高 辐射 的 剂量 。 

GD 三 化 晨 被 丙种 射线 处 理 后 对 它 的 交尾 及 寿命 有 无 影响 , 是 应 用 不 育 技 术 一 个 很 
重要 的 问题 。 初 步 试验 结果 表明 3 万 伦 的 加 射 剂量 对 成 虫 的 交尾 活动 及 寿命 影响 不 大 ， 
但 这 方面 今后 还 要 在 田间 条 件 下 继续 调查 观察 。 

Civ) 从 辐射 处 理 后 产 卵 的 财 化 率 及 交配 率 两 个 指标 来 看 , 三 化 量 的 瞧 虫 对 丙种 射线 
的 反应 比 雄 虫 敏 感 。 在 越冬 代 的 后 期 师 , 这 种 有 瞧 雁 的 差别 更 为 显著 。 此 外 经 过 多 次 观察 ， 
我 们 发 现 经 过 辐射 处 理 的 肉 虫 与 正常 的 雄 虫 交配 所 产 的 不 铸 化 的 邪 胚 胎 发 育 大 多 数 在 前 
期 ,而 处 理 的 雄 虫 与 正常 的 肉 忠 交配 所 产 的 不 及 化 的 卵 胚 胎 发 育 大 多 数 在 后 期 ,这 也 是 肉 
谁 对 辐射 反应 差异 的 地 方 。 

上 峻 肾 经 辐射 处 理 后 羽化 ,能 交尾 并 产 卵 ,但 产 卵 量 一 般 显著 减少 ,并 且 完 全 不 能 周 化 。 
从 这 点 看 ,为 了 消灭 三 化 旦 , 可 以 大 量 释 放 经 辐射 处 理 过 的 肉 虫 及 雄 虫 , 因此 不 育 技术 不 
仅 是 雄性 不 育 而 已 。 




















(=) KER 


AT aE a Be PS EY = RR RAR eH, UAE 
化 晨 辐 射 不 育 在 生产 实践 中 的 应 用 价值 ,我 们 在 1973 年 6 ABR R= (hE ee 
大 笼 配 对 释放 试验 ,其 试验 方法 及 结果 如 下 。 

1. 试验 方法 

(1) 辐射 剂量 参照 过 去 三 次 室内 试验 结果 , 我 们 认为 采用 3.5 ACHR IR 
期 晴 较 为 适宜 。 

(2) RDE 

H: 将 预制 好 的 铁 纱 大 虫 笼 放 在 室外 空 及 地 上 ,， 大虫 敌 高 95 厘米 , 宽 1 米 , 长 2 
杀 , 外 单 绿色 铁窗 纱 , 笼 内 2 平方 米面 积 ,内 放 满 盆栽 水 稻 12—24 盆 , 水 稻 处 于 分 莹 期 。 畦 
FERS — TEL FP 20 厘米 小 门 , EPRI SR AEN, RINE, 高 70 厘米 , 宽 
50 厘米 ,长 50 EX, Sh EB HZ) , EAI RR KAR 2 420 

放 虫 : AT BRR TC Se = (CH ASE ZR, AB Ab Ba =, 
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钳 后 期 晴 用 大 试管 分 装 ,每 管 放 一 头 师 。 待 蜡 蛾 羽化 后 , 取 同 天 羽化 辐射 处 理 过 的 旦 蛾 按 
比例 与 正常 三 化 暇 峨 配对 放 入 笼 内 让 其 交配 产 孵 。 经 6 天 后 将 稻 叶 上 卵 块 全 部 前 下 , 分 
别 放 入 小 指头 瓶 内 ,每 瓶 放 一 块 卵 ,观察 卵 粒 孵 化 情况 。 

释放 比例 ， 设 两 处 理 。 第 一 个 处 理 按 处 理 峨 与 正常 峨 比例 为 5:1 RR, AE 
BOE F AME 50 WS, IER S AR 12 HY, SE ARR 144 头 。 第 二 处 理 按 处 理 场 与 正常 娥 
比例 为 10:1 释放 ,每 个 大 虫 笼 放 处 理 8 HR 60 对 ,正常 co 娥 6 对, 共 放 人 是 左 132 ko 
每 个 处 理 重 复 两 次 。 对 照 设 大 虫 敌 小 虫 秒 各 一 个 , ADEE | oR 60 对 , hh BHR 
IE 9 oH 10 对 。 

2. 试验 结果 

C1) 从 表 5 可 以 看 到 ,释放 不 育 三 化 晨 峨 与 正常 岩 蛾 配对 比例 为 5:1 IN Pe 
化 率 为 0.2% 一 5.7%, 若 配对 比例 为 10:1 时 , 其 卵 及 化 率 为 0 一 3.9%。 WIAA EON 
化 率 为 81.6 锡 , 是 正常 状态 ,但 对 照 小 虫 答 卵 粒 同化 仅 55.2 狼 ,这 可 能 由 于 虫 笼 狭 宣 影 响 
BYR HOSA BIE o 试验 结果 表明 用 3.5 万 伦 处 理 的 三 化 晨 蛾 对 正常 晨 峨 的 交配 是 具 
有 相当 的 竞争 能 力 的 , 配对 比例 无 论 5:1 或 10:1 都 能 竞争 胜利 , 因而 可 以 控制 三 化 螟虫 
中 密度 。 但 章 笼 与 大 田 上 自然 状态 还 有 很 大 的 芷 离 ,应 进一步 在 田间 进行 释放 试验 ,再 确定 
效果 。 








HS 加 射 不 育 三 化 蜡 轧 敌 释 放 试 验 《〈 辐 射 处理 剂 量 ; 3.5 万 伦 》 


















































处 理 8 on — 60 对 处 理 9? on 60 对 对 网 
配对 比例 EROS. 12 对 ER D : -一 一 
D a 大 8th B 

重复 编号 I IT I Ul (60 对 9 07) | CI0 对 8 0%) 
AREER RL 1,898 1,111 1,657 539 566 173 
5A ERE Re 303 173 138 76 91 0 
WIAESICLOR 2,844(56) | 943(35) | 2,544C67) | 81431) 58839) 394(6) 
用 化 卵 粒 数 162 2 99 0 480 212 
KIESER É 2,682 941 2,445 814 108 172 
REE KC) 5.7 0.2 3.9 0 81.6 55.2 








(2) PYRE SE iG $3 15) ON A Cs eS Be a, ERA EP eh BE — EP 
SNR ERK AC, (BA ORR hh, BEER EER 
Mo 我 们 认为 产生 这 样 的 情况 可 能 有 了 两 个 原因 ， 其 一 是 个 别 瞧 虫 对 辐射 反应 不 敏感 ， 经 
3.5 万 伦 处 理 后 所 产生 的 卵 仍 屠 出 幼虫 ;另外 也 可 能 在 释放 正常 蛾 人 笼 后 一 对 正 笛 蛾 磁 到 
一 起 马上 交配 产 久 所 致 。 

本 次 试验 在 第 二 代 三 化 晨 蛾 期 进行 ,此 时 正 是 三 化 螟 卵 寄生 蜂 ( 赤 有 眼 蜂 、 黑 卵 蜂 ) 最 活 
跃 的 时 候 , 试 验 笼 内 所 产 晨 路 旷 块 寄生 举 达 70% 以 上 ,虽然 排除 寄生 蜂 影响 因素 后 , 可 以 
漆 出 试验 的 明显 效果 ,但 由 于 卵 块 寄生 率 较 高 ,调查 数据 是 受 一 定 影 啊 的 。 
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二 、 应 用 化 学 不 育 齐 的 试验 


我 们 在 1971 年 春 开始 探索 应 用 化 学 不 育 剂 消灭 三 化 娠 的 可 能 性 ,到 生前 为 止 共 进 行 
BIR. HRA BS HAE IR (Thio-tepa), 六 磷 胺 CHempa ), SPRUE (S-Fluoroura- 
d) 及 人 工 合成 的 保 幼 激素 。 最 初 三 次 的 试验 主要 测定 不 育 剂 与 幼虫 及 晴 接 触 所 引起 的 
不 育 效应 ,结果 发 现在 几 种 不 育 剂 中 , DR PR RIB MERRER E 
《点 滴 法 ), 虽 然 羽 化 出 来 的 成 下 所 产 的 卵 县 化 率 比 较 低 , 但 被 处 理 的 幼虫 死亡 率 很 高 , 在 
实际 上 难于 应 用 。 用 1:200 BERRA BUR CAE), 引起 的 不 育 有 一 定 的 效果 ,但 距离 生 
产 实 际 应 用 的 要 求 还 远 。 近 年 国外 应 用 替 派 (Tepa) HRS RAR BAA 
效果 (Henneberry, 1971)。 我 们 参 芳 此 法 ,研究 了 唆 替 派 药 膜 与 三 化 螨 成 虫 接触 所 产生 的 
不 育 效应 。 

成 虫 接触 不 育 试验 在 1973 年 越冬 代 、 第 二 代 及 第 三 代 进 行 ,分 为 实验 室内 及 田间 大 和 
(一 ) 实验 室 试验 

1. 材料 ”越冬 代 试 验 的 虫 源 采 自 1972 年 南海 县 稻 头 越冬 幼虫 ,第 二 代 试 验 的 虫 源 采 
自 侩 源 县 枯 心 内 的 第 一 代 老 熟 幼 虫 ， 第 三 代 试 验 采 自 本 校 农场 水 稻 白 穗 内 的 老 熟 幼 虫 及 
ijo 

时 规 派 是 上 海 第 十 三 制药 厂 生产 的 。 越 冬 代 及 第 二 代 试 验 都 用 吐 替 派 注射 用 的 剂 
型 , 咨 于 聚 乙 二 醇 内 ,每 毫升 盗 液 含有 喀 替 派 10 毫克 。 哺 乙 二 醇 难 于 挥发 ,应 用 这 种 剂型 
很 难得 到 较 高 接触 的 药 量 。 第 三 代 试 验 (包括 田间 大 短 试 验 ) 所 用 的 唉 奉 派 是 白色 结晶 ， 
含量 98%, 1973 年 6 月 19 只 合成 ,不 用 时 放 人 冰箱 贮藏 ,以 防 分 解 

2. 方 法 BARRA EMRE RAAT OR AA, RIT IR 
E, RAREZA, ARS IS AS A RR RS, 29 BI EIS 2 6 小 时 ,接触 后 
7 EIR SACS AIT IE Te RT, oP BS ER RAR KR be BE ETT 
察 。 滤 纸 简 的 面积 共 6,600 毫 米 ?, SEA ME A R304 ZEA RES Ea Hee 
派 4.54 微克 。 为 了 测定 唆 替 派 在 滤纸 简 上 的 残 效 期 , 隔 21 天 后 , 将 未 交配 过 的 雄 蛾 放 和 人 
原 滤纸 简 内 接触 6 小 时 ,然后 与 正常 肉 虫 配对 ,并 进行 观察 。 

第 二 代 药 膜 接触 试验 方法 与 越冬 代 基 本 相同 ,用 15 毫 升 (含有 里 赫 派 15 BEA 
于 滤纸 简 上 ,滤纸 简 面 职 为 4020 毫米 2, AEE Se ESI 3.73 微克 。 成 虫 与 药 接触 
时 间 为 1 小 时 及 3 小 时 。 

第 三 代 药 膜 接 触 的 室内 试验 方法 和 上 述 的 不 同 。 用 塑料 纱 制 成 的 小 签 (口径 30 毫米 ， 
高 78 毫米 )。 将 呈 替 派 结 蜡 溶 于 正 已 醇 内 ,再 与 预先 加 温 (40—50°C) 使 溶解 的 羊毛 脂 均 
匀 混 合 ,然后 用 小 毛笔 除 药 于 塑料 纱 小 笼 的 内 壁 上 ,塑料 筹 的 面积 为 7,176.54 毫米 ”。 ER 
派 使 用 浓度 共有 两 种 : 

(1) 16% ERIK” AHS AEB ICE A 160 毫克 ， 正 已 醇 0.22 BH, 羊毛 脂 62028 























D 栈 赫 派 的 少 度 均 米 拨 原 来 结晶 含 98% 计算 , 即 把 9892 的 作为 100% 计算 。 
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Ho FREDLY: WURI, ERM 22%, KEN Og. HBR EMRUR ES 
PEK? ATIRE 20.9 微克 。 

(2) 11.6% BERENE AT ERIE 11.6%, LER 16%, 羊毛 脂 72.4%, 按 刻 料 纱 
筹 面积 折算 每 毫米 SAR BIR 16.2 微克 。 

将 未 交配 过 的 雄 峨 或 肉 峨 放 人 已 涂 药 的 塑料 纱 敌 内 ， 接 触 不 同 的 时 间 〈1 分 钟 、2 分 
钟 、5 分 钟 、10 分 钟 、 到 小 时 Leh eatin A tig tea 

SET SWB DRIP AC iy KOA A Kean AE AC OLN Re SN ARRAS BME 
All ArT AUR PUR LL ES, BOTS ETT NEGA ARB OSI AON BI 
三 出 品 )。 

3. 试验 结果 ”越冬 代 药 膜 接触 试验 结果 详 见 表 6。 这 次 试验 结果 表明 喧 替 派 药 膜 与 
雄 蛾 长 时 间接 触 (6 小 时 ), 可 以 引起 显著 的 不 育 , 卵 的 校正 孵化 率 仅 达 0.54%, E 42 个 
BRERA, RATS A SURE 3 头 幼虫 。 这 样 的 不 育 效果 比 用 镭 % 3 万 伦 照 身后 期 旺 所 得 
到 的 还 好 。 但 雄 蛾 接触 药 膜 半 小 时 , 效果 较 差 , BIE OBIE 59.1% 在 室内 条 件 下 ， 
ERRA 21 天 后 与 雄 蛾 接触 6 小 时 ,孵化 率 达 36.6% ,说 明 仍 有 一 定 的 残 效 。 此 外 , 噬 替 
派 药 膜 无 论 是 接触 半 小 时 或 6 小 时 ,对 座 峨 交配 及 寿命 均 无 不 良 影响 ( 表 6)。 

第 二 代 药 煤 接 触 试 验 结果 详 见 表 7。 试验 结果 表明 成 虫 接 触 药 膜 的 浓度 虽然 比 越冬 

















表 6 旷 替 派 药 膜 对 越冬 三 化 螺 雄 蛾 生殖 能 力 的 影响 * 















































处 理 | 处 更 方法 agg 处理 | 交配 | 六 BE eames AIR eg HERE 
a FOEN r ` pap ` 
ane Koela 合计 | BA) RR | Te | Ee | 合计 | | Coe7 
3 ERREZ pe 7 
月 E one 3 17 40 32 329 | 551 | 152 703 31.9 59.1 
* |e 20 42 3*% 844 170 | 1014 ! 6.29 | 0.54 
nE 29 l 437 230 144 374 | 53.9 | 100 
eee 
月 cae : 5 1 3 | 230 | 489 | 54 | 543 |29.75]36.57 
li b 6 小 时 加 四 
ib 对 3 : 5 2 1644 | 321 56 377 | 81.34) 100 
H 























> AAE hR RK R a ATE 4.54 微克 。 
1E 内 有 一 大 暑 块 将 化 3 Ao 


表 7 总 蔡 派 药 膜 对 第 二 代 三 化 螺 成 虫 生殖 力 的 影响 






























































F ; EA MSE 
da BBY 产 本 

EEE ”| 对 数 | 对 数 大 中 示 列 | 4 其 | 不 发 A O or 

BUY ge | ik te ae a ASR eso) 0 te? ing 
ZES Xl 15| 7 iyli] 4 i158|193| 347 1425|386|811l29.9 8 | 6 | 1 | 46.7 16.315.3 
menh pti | | | i a - | 
C4 ae A 12| 8 | 201 13| 7 /1,243178| 938 | 205} 100/305 )75.5) 4} 7] 1 | 66.7 15.317.8 
3k? Bl E S a pa — — _—. 一 
3.73% ee 14; 6 |14} 9) 5 | 659/132) 0 | 22 l637}es9| 0 | 8/5) 1) 42.9) 6 |5.6 
wey 3 vy E | 
ad Æ? X sl 3) 5 | 5 | o | 27s j139! o | 10 ;268)278| o [121211 | 20.0! 5 [4.7 
| 正常 of aL | _ . cnet 
ae ERX 18 18 | 14 | 71 | 31 1 40 (2,510;179 11,955 123 | 4321555 !77.8) 6 |12| 2 177.8] 5 16.1 
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代 的 试验 低 , 但 只 或 雄 接触 3 小 时 已 达到 完全 不 育 的 变 求 。 接触 一 小 时 雄 蛾 的 卵 旷 化 率 
达 30%, RRA 75.5%, 达 不 到 不 育 的 要 求 。 在 田间 实际 应 用 接触 不 育 剂 防 治 三 化 旦 必 
须 把 接触 时 间 缩 短 , 因此 要 提高 接触 药 膜 的 浓度 , 而 用 被 体 颗 起 派 根 据 这 样 的 处 理 方法 ， 
是 无 法 再 把 访 度 提 高 的 。 因 此 我 们 改 用 结晶 的 哮 替 派 并 把 它 和 羊毛 脂 混 合 ， 这 样 涂 在 表 
面 上 , UREA AI T RRMA BASICS ABATE BS 
代 的 试验 就 是 这 样 设计 进行 的 。 


表 8 不 育 剂 药 膜 对 第 三 代 三 化 螟 成 虫 生殖 力 的 影响 



























































































































































=i , para AT 
不 膏剂 种 “| 处 理 S ee | eae | ae | wee | AMICI IT | 消 包 数 | 交配 率 | 寿命 (天 ) 
、 处 理 组 合 | 对 | 对 | 总 | 大 | 小 | 大 i 小 \ 总 粒 = EREDA 可 见 | KE 率 < 

RIK | 时 间 Bio 数 lyre | 数 ll gop | 总 数 W| 
Ten X 2311513712011711 ,2261 81.7] 0 | 97 |1,129}1,226 71.43/5.7|5.6 

TEGERE s aalt Xia alilo * 0 8.33 |6.3| 3 
1045 EES 15/8 [206 [14 517 | 64.61 0 | 21 | 496 | 517 53.33 (7.5/4.8 
22%6 正 已 本 Rett} A an E D 一 一- 
hist ES hyo 0 14.813.5 

6296 =F Ek yn ORE Says 2/1]1] 62 | 62] o | O | 62 | 62 36.36/2.9} 4.7 

1 avis ES fia] He 8.33 | 5 |2 
处 理 8 Xll e ial10l2| 771 [128 281| 4 736 46.15 14.614.7 
11 .6oomeanae [22 Pater 1919 210) 2 | 772 128-9) 35281 | 435 haan eae 
EEE 2 Ea “hi 5lii}s}3| 391 178.2| o | 1 | 390 | 391 31.25|6.8|4.5 
?2.49% 羊 毛 及 5 eh SX ol 1) 2 2/0/ 90 | 90 | o | 0 | 90 | 90 5.26 | 4.2/3.7 
37% Be TE 一 一 一 — ~ 
CEKEN BA 1 小 时 从 里 15|15|52|47| 5 |4 004! 267 |2,9271768| 309 |1,077 100 15.9|5.6 
Re 520.7 微克 ) RS E | 
对 ë R ERS shales 6|1,565] 174 [1,335/162] 68 | 230 72.2 15.6|6.8 



































* ATSC HE MEP FAS, 22 13 RERI RAE IT HEAR 
** RAAR, RF 
+ 交配 4 beh, RARER So 
第 三 代 的 试验 结果 详 见 表 8。 试验 结 
到 10 分 钟 均 可 引起 完全 不 育 , 以 接触 1 分 钟 的 处 理 比 较 适 当 , 因为 对 谁 娥 的 交配 及 寿命 
无 不 良 影响 。 接 触 5 分 钟 及 10 分 钟 的 ， 


和 1 小 时 的 竣 雄 蛾 均 中 毒 很 深 ,基本 上 不 





吉 果 表明 用 16% WER Ae hE Ee a 1 分 钟 


XRP PRE, 寿命 也 缩短 。 接 触 药 膜 半 小 时 
能 交配 ,寿命 显著 缩短 。 


SHEDE 


用 11.6% BRIR ARER 2 分 钟 及 5 分 钟 均 可 引起 完全 不 育 , 但 对 交配 率 及 寿 


an A BR 
率 降低 。 





Sio BERR 1 Za PRS HEIR FCS GK 4.45%, 基本 上 达到 不 育 的 要 求 , 但 交配 


三 化 晨 峨 接触 六 磷 胺 (六 碰 胺 没有 混入 羊毛 脂 , 药 膜 与 趴 替 派 的 不 同 ) fo ey ge 


派 完 全 不 一 样 。 雄 峨 接触 每 毫米 : 含 


有 六 磷 胺 520.7 微克 的 表面 1 小 时 ,及 化 率 达 73.1% , 


只 显示 微弱 的 不 育 效 果 。 但 值得 注意 的 是 六 磷 胺 不 但 不 影响 奴 峨 寿命 ,而且 交 配 率 达 
100%( 供 试 的 15 个 雄 峨 全 部 与 配对 的 峻 峨 交配 ), 所 产生 的 卵 块 比较 大 而 饱满 , ERE 
PUPP GNIS 267 粒 , 比 对 照 (174 粒 ) 还 高 。 六 磷 胺 是 否 有 刺激 雄 蛾 交尾 活动 , 增加 配对 肉 峨 
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产 路 的 作用 ,值得 作 进 一 步 的 试验 。 


(=) BABAK 

1, 材料 及 方法 ”田间 大 筹 及 室内 补充 试验 是 1973 年 6 月 至 7 月 在 清远 县 农 科 所 进 
行 。6 月 下 名 从 清远 县 农 科 所 附近 的 稻田 收集 带 有 第 二 代 老 熟 幼 虫 及 师 的 白 穗 ， 放 在 密 
PARIS ESE ERRIME, 在 未 交配 前 在 房 的 中 心 悬 挂 一 个 塑料 纱 乱 , 笼 内 放 三 号 的 小 煤 
油灯 一 文 。 塑 料 纱 笼 中 部 的 外 壁 均 匀 涂 上 曼 替 派 羊毛 脂 混 合剂 ， 不 涂 药 部 分 贴 上 黑 纸 。 
FER SIRE (AE 98%) 500 毫克 ， 羊 毛 脂 3.3 克 , EOS 毫升 。 唆 替 派 的 浓度 为 
11.6%, 先 将 隘 蔡 派 盗 解 于 葵 , 然 后 与 预先 加 热 (40 一 50°C) 的 羊毛 脂 均 匀 混 合 , 用 小 毛笔 
涂 于 塑料 纱 上 , 涂 药 面积 共 1,178 平方 厘米 ,折算 每 毫米 : 含有 唆 替 派 4.24 微克 。 

于 6 月 29 日 晚上 8 时 至 12 时 半 , 点 着 塑料 纱 笼 内 的 煤油 灯 , 引诱 房 内 三 化 螨 飞 至 灯 
火 , 与 塑料 纱 上 的 药 膜 接触 ,到 12 时 半 即 将 所 有 附着 在 塑料 纱 药 膜 上 的 蛾 捕捉 ,分 别 作 如 
下 的 处 理 : 

CL) 将 与 药 膜 接触 过 的 雄 娥 25 头 ,正常 雄 娥 3 SKE BS RR 25 头 放 入 田间 大 铁 纱 
答 内 ,大 笼 长 2 米 , 阔 90 米 。 大 笼罩 在 晚 造 秘 田 上 ,使 嵌 峨 得 到 自然 的 条 件 交 配 和 产 卵 的 
条 件 。 同 时 将 正常 的 唆 娥 及 雄 娥 各 25 头 放 入 同 桩 大 的 另 一 个 大 短 , 作为 对 照 。 逐日 记 
录 产 路 数 及 成 虫 寿命 。17 天 后 检查 大 笼 内 的 枯 心 数 及 枯 心 内 幼虫 死亡 率 ,并 将 遗留 的 验 
SRP El SARA A EE 

C2) AT AAS RA ROS a) PE, ERS Pe PP BAR ACR HEB 
RR Fa HE 5 头 , 正 常 的 雁 帮 5 头 , 放 入 栽 有 水 稻 的 小 铁 纱 笼 内 , 另 设 一 对 了 照 , 放 和 人 正 

表 9 欢 替 派 药 膜 接触 大 每 试验 对 三 化 蝇 的 防治 效果 
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* 处 理 组 与 对 照 组 ,有 部 分 路 粒 被 寄生 蜂 寄 生 , 但 其 者 寄生 率 差 别 不 大 。 
** 对 照 组 于 7 月 4 日 曾 走 进 一 只 青蛙 , 食 去 一 些 成 虫 ,因此 产 晓 数 比 处 理 少 1 倍 。 
+ 大 第 内 放 人 处 理 旅 蛾 25 Sk, TE RER 3 Ok, TE EE 25 Ok 
FE CORSE ACA TE HBR BERG 25 对 。 
10 不 替 派 药 膜 接触 大 笼 试验 对 三 化 蝇 生 活力 的 影响 
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表 11 喧 蔡 派 药 膜 接触 对 三 化 螟 枪 生殖 力 的 影响 





Re ie 次 we paa TEETE oy 
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理性 刚 A | ee 

处 理 | GEER | 对 数 macs} ana la 天 可 见 | 不 发 | gy | CO 
Glo | scan | prop | 总 














11. 67onE Sik 党 311 |21.86| 78 | 136 | 107 | 243 |21.86 
药 膜 接触 WRI XET 5 4 1 3 





























对 FA | SEO" XIE TE 10 5 2 3 624 | 62.4 | 412 | 150 62 212 | 66.02 


BERERE 10 Sh, ZO ON AS ATI, Rees OB PC A A S E co 

2. 试验 结果 ”田间 大 笼 及 室内 补充 试验 结果 详 见 表 9, 10 M11, AIA HS ABE 
正派 处 理 的 雄二 与 正常 骏 蛾 配对 可 以 达到 明显 的 不 育 效果 。 处 理 的 大 笼 每 个 卵 块 不 孵化 
的 及 粒 数 比 对 照 的 显著 提高 ,虽然 处 理 的 产 孵 量 比 对 照 秒 多 一 倍 , 但 枯 心 率 只 1.3 狗 , 即 被 
害 率 比 对 照 降低 84% CL EY SHUN AE TARAS. (ER SARE AW 
它 的 寿命 及 交配 没有 不 良 影响 。 

室内 补充 试验 结果 表明 雌 囊 与 喷 替 派 药 膜 接触 也 可 得 到 一 定 的 不 育 效果 ， 孵化 率 
21.9%, 比 对 照 的 低 67% 左右 。 

以 上 室内 及 田 问 的 结果 说 明 , 未 经 交配 的 峻 雄 蛾 与 11.6% BERRA ESR PE RT LGA 
到 不 育 的 效果 ,这 为 我 们 今后 进一步 进行 田间 试验 ,逐步 达到 根治 三 化 晨 的 要 求 打 下 了 良 
好 的 基础 。 








三 .结论 


= 444 


ARTE ER — SF RA) a Se FG Se (ee, Fa Ree EA es, 辐 
射 剂量 在 3 一 4 万 伦 即 可 以 达到 完全 不 育 。 田 间 大 笼 试 验 表 明 释 放 经 过 辐射 处 理 不 育 的 
晨 蛾 与 正常 岩 蛾 配对 比例 为 5:1 时 ,可 以 基本 上 达到 不 育 的 要 求 ( 即 卵 的 姥 化 率 为 0.2 一 
5.7 多 )。 应 用 化 学 不 育 剂 膝 替 派 药 膜 处 理 雄 蛾 ， 药 膜 含 只 替 派 16%, 接触 1 分 钟 即 可 达 
到 完全 不 育 ,同时 对 赃 峨 的 交尾 活动 及 寿命 均 没 有 不 良 影响 ,田间 大 笼 试验 表明 用 11.6% 
喧 奉 派 处 理 雄 峨 与 正常 肉 蛾 配对 ， 以 每 个 卵 块 不 咯 化 的 卵 粒 数 及 由 幼虫 引起 的 枯 心 率 作 
为 评价 指标 ,初步 证 明 可 以 获得 显著 的 不 育 效 果 。 

这 些 试验 效果 虽 然 还 是 比较 初步 的 ， 但 为 我 们 今后 进一步 研究 应 用 不 育 技 术 消灭 三 
ACHE, 打下 了 良好 的 基础 。 现在 我 们 对 于 如 何 探索 新 途径 从 根本 上 消灭 三 化 蜡 的 认识 比 
过 去 提高 了 一 步 。 我 们 认为 要 消灭 三 化 晨 必 须 采 用 综合 防治 措施 ,在 一 大 面积 内 ,可 先 用 
高 效 低 毒 低 残 毒 杀 虫 浏 如 杀 虫 妥 或 巴 丹 ,结合 保护 害虫 天 敌 , 把 害虫 种 群 密度 压低 , 然后 
应 用 化 学 不 育 剂 使 蜗 蛾 接触 而 引致 不 育 ， 可 以 应 用 灯光 或 应 用 性 外 激素 把 雄 蛾 诱 来 。 这 
样 三 化 旦 在 一 个 地 区 的 密度 就 可 以 逐步 下 降 。 根 据 具 体 条 件 再 相应 释放 大 批 经 辐射 处 理 
引致 不 育 的 雁 虫 及 肉 虫 ,经 过 一 段 时 间 , 可 以 把 这 种 害虫 基本 消灭 。 















































D 事 冬 上 对 照 秒 的 枯 心 率 比 8.5% 还 要 高 些 ,因为 在 试验 过 程 中 曾 走 进 一 只 青蛙 , 吃 去 一 些 晨 峨 。 
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A PRELIMINARY STUDY ON THE APPLICATION OF THE 
STERILITY TECHNIQUE FOR THE ERADICATION OF 
THE PADDY BORER, TRYPORYZA INCERTULAS 


THe TEACHING AND RESEARCH CROUP OF ENTOMOLOGY AND PESTICIDES, 
DEPARTMENT OF PLANT PROTECTION, KWANGTUNG COLLEGE OF 


AGRICULTURE AND Forestry 


The paddy borer, Tryporyza imcertulas, is one of the most destructive insect pests 
of rice in southern China. From 1972, preliminary experiments have been carried out 
on the application of the sterility technique for the control of the paddy borer. Two 
lines of research have been carried out: 

1. Irradiation with gamma rays (Co), and 2. Treatment with the chemosterilant 
thio-tepa. The results obtained are summarized as follows: 

j. The fully-grown overwintering larvae are very sensitive to irradiation. The 
larvae were irradiated with doses of 10,000 or 15,000 r., in the middle of February; a 
large proportion of them could not pupate and those that pupated could not emerge 
as normal adults. The prepupae are also very sensitive to irradiation. When they were 
treated with a dose of 16,500 r., the percentage of emergence was only 8.7. The old 
pupae (near the period of emergence) are suitable for irradiation, because when they 
were treated with doses 30,000 to 40,000 r., neither the longevity nor the mating ca- 
pacity was affected. Experiments carried out in summer with the second and third 
generations of the paddy borer showed that the sterilized males mated with normal 
females produced a normal number of eggs but practically none hatched. Almost com- 
plete sterility could be thus obtained. 

2. The females are more sensitive to irradiation than the males. When treated 
with a dose of 30,000 r., the male pupae from the over-wintering generation gave a 
progeny with a hatchability of 23.9%, whereas with the female pupae no viable eggs 
were produced. 

3. In June, 1973 cage experiments were conducted in the field. In a wire-screen 
cage (2 xX 1 x 0.95 m) eontaining rice plants, both irradiated and normal males and 
females were introduced and allowed to mate and oviposit. In one cage, the combina- 
tion was 5: 1 (i.e. irradiated males and females 60 pairs, normal males and females 
12 pairs), in another cage, the combination was 10: 1 (Le. irradiated 60 pairs, normal 
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6 pairs). Two replications were carried out. All the irradiated insects were obtained 
from the old pupae which received a dose of 35,000r., which is considered to be a 
practical dosage for producing complete sterility. A check cage was set up at the same 
time in which 60 pairs of normal adults were introduced. Results obtained showed 
that with the combination 5:1, the egg hatchability ranged from 0.2 to 5.7%; with 
the combination of 10:1, from 0 to 3.9% and that in the check, the hatchability 
was 81.6%. These results are promising, showing that the sterilized paddy borers are 
fully competitive in mating capacity and that this work might be progressed to a stage 
in the field in the near future. 

4. The works with chemosterilants were mainly concerned with contact experi- 
ments. Laboratory tests were conducted in June to July, 1978 during the third gene- 
ration of the paddy-borer. Crystalline thio-tepa (the S-analogue of aphoxide) (98% 
pure) was dissolved in n-hexanol and then mixed with lanolin. The solution was pain- 
ted with a brush onto a small plastic-screen cage (30 X 78mm). Newly-emerged virgin 
paddy borer moths were exposed to contact with dry residues of two concentrations of 
thio-tepa in the small cage. After treatment the insects were paired with untreated 
virgin females or males and placed in oviposition cages containing rice plants. The 
longevity, the number of egg-masses laid and the hatch were recorded, Dead female 
moths were dissected to estimate the frequency of mating by counting the number of 
spermatophores in the principal copulatory pouch (bursa copulatrix). Results obta- 
ined showed that male moths were completely sterilized by exposures of 1 to 10 minutes 
to the residue resulting from the mixture containing 16% thio-tepa (20.9 ug/mm’), 
but after the exposure of 5 to 10 mins, the longevity of the moth was shortened and 
the frequency of mating dropped. Exposure to the residue resulting from the mixture 
containing 11.6% thio-tepa (16.2 pg/mm’) for 2 to 5 mins, also gave complete sterility, 
but the longevity and mating capacity were affected. Female moths exposed to this 
concentration for 1 min, laid eggs with a hatchability of 4.54%. It is therefore con- 
eluded that exposure of male moths for 1 min. to 16% thio-tepa is most suitable. 

5. As a result of encouraging preliminary work, additional studies were made in 
large cage (2 X 1 X 0.9m) covered with wire screen, set up in rice- seedling beds in the 
field. A mixture containing thio-tepa crystal (98% pure) 500 mg, lanolin 3.3g and 
benzene 0.5 ml (containing 11.6% thio-tepa) was painted on the middle portion of a 
plastic-screen cylinder made to cover a small kerosine lamp; the other parts of the 
screen cylinder were not painted and covered with black paper. The lamp was then 
installed in a smali room where a large number of rice stubbles containing ready-to- 
emerge paddy borer pupae were placed. The lights from the kerosine lamp was turned 
on from 8: 00 to 12: 30 p.m. Afterwards 25 male moths that came to the painted screen 
were caught and introduced into a large field cage; at the same time 3 untreated males 
and 25 untreated females were also introuced into the cage. Another cage in which 25 
untreated females and 25 untreated males were introduced to serve as a check was set 
side by side. The insects were allowed to mate and oviposit on the rice seedlings. 
After 17 days, the percentage of dead-hearts and the number of infertile eggs in each 
egg-mass were examined and recorded. Results obtained show that the percentage of 
deadhearts in the treated cage was 1.3%, whereas that in the control 8.5%; the average 
number of infertile eggs in each egg-mass in the treated cage was 28, whereas the con- 
trol, 1.7. This shows that the application of chemosterilants by contact is promising and 
is worth carrying out further investigations. | 


